Schema elettrico del Gruppo RF N. 2733. 
Questo Gruppo e particolarmente adatto 
alia realizzazione di ricevitori a OM e a 
OC a 3 gamme d'onda. Puo essere usato 
tanto con un condensatore variabile. N. 
821-C, quanto con uno N. 822-C. 

Per i particolari d'impieqo si vedano per 
esempio i ricevitori G 309/P e G 310/P. 






